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r アクオス j との接続ガイド 


※必下の手順は「アクオス」 LC - LX 3 ラインの 
接続 • 登録の例を記載しでいます 


1 「アクオス J に接続します。 

♦接続する際は、 r アクオス J に直接接続しでください。八フ'等を使用しでの複数台 
接続はでさません。 


詳しい手順、録画 • 再生方法、ま意事項な 

SHARP 

取扱説明書 

A 

どは、「アクオス」にが属の取扱説明書を 

巧豆カラーテレビ 


ご覧 < ださい。 

□ 





〇 「アクオス J の電源をオフにします。 

© 添付の US 巨ケーブルで「アクオス J の US 巨端子と本製品を接続します。 

XUSB 端子の位置は「アクオス」の取扱説明書をご覧ください。 

0添巧の AC アダプターを本製品と接続します。 

Q 本製品の電源ボタンを巧します。 













































































2 「アクオス J に本製品を登録します。 

参本製品を「アクオス」でネリめでご利用になる際は、「アクオス」で機器の登録を巧ラ必要 
びあります。機器の登録を巧ラと本製品のデータはをで消去されます。すでに保ちした 
データびある場合は、必要に応じで他の八ードディスク/ DVD / CD などにコピーしでか 
ら登録しで < ださい。 

参録画した番組び保をされでいる本製品を、他の「アクオス」で登録すると、すでに保を 
されでいるデータは、をで消去されます。 

参 r アクオス」への本製品の登録は、はじめで r アクオス」に接続したときのみです。次回 
からは必要ありません。 



「アクオス J の電源を ON にします。ち記の画面 
び出でくるまで待ちます。 

Xしばらく待ってちろ記の画面び出ない場合は、 

次(手順@)にお進みください。 



0リモコンにあるろを押しで、ホー厶メ 
ニューを表示し、 r リンク操作 j - r ファ S リンク 
設定 J の順で還巧し、^を巧します。 



包 「 US 巨- HDD 設定 J を還択し、(決定)を巧します。 
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Q 「機器の初期化 j を還び、 r する j を還択し、 
(〇)を巧します。 


機器の初期化 


しない 


總め這録解除， 

機器の取りはずし 

常連録画設定 

省エネ設定 

[通常] 

オートチャプター設定 

[1 己分] 


〇 「する J を還択し、(決定)を巧します。 


機器のネリ期化 

USB - HDD を本機での録画専用に 
ネリ期化をしまず 

接続機器数1 : [ 0 ] 

接続機器 USB-HDD ； [ 0 ] 

登録台数 4台/16台： [ 0 ] 

ネリ期化を行いまずか？ 


ずる 


しない 


0常連録画機能設定はお巧みに応じで選択し、 
封を巧します。 

※常連緑画機能をご使用になるちは、「アクオス」の取 
扱説明書をご確認いただいた上で、時間設定をしで 
ください。 

※常連録画機能についでは、「アクオス」の取扱説明書 
をご確認ください。 
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o 「する J を選択し、 @ を巧します。 

※初期化完3まで約20秒ほどお待ちください。 


機器の初期化 


ずる 


しない 


0初期化び終了したら確認の画面び出ま 
すので、（決定)を巧しで、登録完了です。 


機器の初期化 

初期化が完了しました。 
[ USB-HDD 1] 

の USB - HDD の常連録画時間 
0時間 


確認 


フアミリンク操作パネルや、リモコンの 
フアミリンクボタンから 
USB - HDD のち生や録画を 
行ラことができます。リモコンの 
ファミリンクボタンでの録画には 
録画機器選巧での設定が必要です。 


€©で実行 


な上で初期化は終了しました。 

リモコンで任意のチヤンネルを押しで番組をお楽しみください。 

また、本製品での録画•再をなどの操作の詳細は、「アクオス J に付属の取扱説明書をご覧 
ください。 

USB ハードデ<スク録画時間の目安 


放送委の種類 

500 GB 

1 T 巨 

1.己 T 巨 

2.0 TB 

地上デジタル H □レート:約] 7 Mbps 

約6日時間 

約] 2日時間 

約] 8日時間 

約24日時間 

巨 S デジタル叫]日度 CSHD レート:約 24 Mbps 

約44時間 

約87時間 

約] 3日時間 

約] 74時間 

標準 S □レート:約] 2 Mbps 

約87時間 

約]73時間 

約2目日時間 

約347時間 


※上記は目安であり、放送のレートや設定条件によって変わります。 
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